286                                          ni. Die Dampfe.
ab. Wirkt der Gegenstromapparat vollkommen, so erwarmt sie sich bis zur Anfangstemperatur der Druckluft, wahrend sich diese bis —18,2° abkiihlt. Wird der Kreislauf oft wiederholt, so kiihlt sich die gedrosselte Luft immer weiter ab und kommt schlieBlich in den Zustand der gesattigten Dainpfe. Sie schlagt sich dann teilweise als Feuchtigkeit nieder, die sich in einem hinter dem Ventil angebrachten GefaB sammelt.
Durch Einfiihrung frischer Luft in den Kreislauf wird erreicht, .dafi trotz der Abkiihlung und Verwandlung eines Teiles der Luft in Fliissigkeit die Driicke erhalten bleiben und immer neue Luft zur Verfliissigung gelangt.
Man hat also zwei Perioden, die des Anlaufs und die des Beharrungs-zustandes zu unterscheiden. Der Anlauf kann Stunden in Anspruch nehmen, da nicht nur die Luft, sondern auch die Leitung und die Isolationsmasse abzu-kiihlen sind und vollkommene Isolation nicht moglich ist.
Eine ausfiihrliche Theorie dieses Vertlussigungsverfahrens enthalt Bd. 11^ Abschn. 55,en Anziehungskrafte den Gasdruck und dieser wird kleiner, als er bei gleichem Volunien und gleicher Temperatur sonst ware. Daher riihrt die Korrektion ajv2 an p.
